National 

取扱説贈 

冷凍冷蔵庫 

品ま NR-F500T 
品番 NR-F 450 T 



(上すに1妾つ C 上丰に前電） 

保証書別添付 



このたびは、冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、まことに 
ありびとうございました。 

•この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いく 
ださい。 

特に、 r 安全上のごミ主意」 （4 〜日ページ）は、ご使用前に 
必ずお読みいただき、安全にお使いください。 

お読みになったあとは保証書と一緒に大切に保管し、必 
要なとさにお読みください。 

•保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず 
確かめ、販売店からお受け取りください。 



使いこな卖書 


•光パ—シャル、チルド、野菜室… 
食品にあつた保存場所を知ろう。 

•光パ—シャルでアミノ酸アップ。 

参「急凍」ですばやく冷凍、 

「パワ—冷凍」でおいしさキ—プ！ 

参夜間やお出かけ時は節電モ—ドでお得。 
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食生活のゆとりデザイン。 



急ぐときは「速氷」で！ 



ち <じ 



ページ 

安全上のご注意 ■■ 
準備ずる 


まず、ご確認を！ 

毎曰の 

使ぃかた使ぃこなしのコッ 

使いこなず 

•便利機能 

節電する/ 

製氷を止める/温度を調節する/ 
約- 4日むの「急凍」/すぐ氷び欲しい階氷」/ 
おいしさキープ「パワー冷凍」 

•冷蔵室/チルド室 

棚の高さを変える 

•光パーシャル&切換室 

お好みに切換える(チルド/熟成冷凍/冷凍) 

参野菜室 
参冷凍室 
•製氷室 

必要な _ 

お手入れのコツ 

お手入れずる 

•庫内 
•自動製氷機 

給水タンク/給水ノ くイプ/製氷皿/「製氷水洗い」 

こんなとをは ••• 

停電した/庫内灯び切れた/ 
長期外出する/引越しする 

こんな音や表示び出た!5 
故障かな？ 
保 IE とアフターサービス 
仕様/別売品 
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安ま上の ごを青 G 必ずお守り<ださい） 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使いちをしたとさに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


ノ iV と t 「死 t や重傷などを負ラ可能性び 

/ \ X ' S ' a 想定される」内容です。 

A 「傷害や物的損害のみび発生する 

/! \/±/^可能性び想定される」内容です。 

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 

してはいけない「禁止」内容です。 

必ず実行していただく圆」内容です。 



义災や感電、けび 
などを防ぐために 


電源のプラグやコードは… 

© •定期的に 
プラグを 
乾いた布 
で拭く。 


(連続稼働している冷蔵庫は、ほこり 
びたまると湿気などで絶縁不良とな 
り、乂災の原因となります） 

•定格1日 A 交流] 0 0 V の 
コンセントを単独で使う。 

参コードを下向さに、電源プラグは 
根元まで確実に差し込む。 

•お手入れの際は抜く。 

Q •束ねない。 

参冷蔵庫で壁などに押し付けない。 
•傷付けない。 

•めれた手でおさ差ししない。 

参コードを持って抜かない。 





を蔵庫の上には… 

Q •絶対物を置かない。 

振動で落下することがあります。 

V _ ) 



卜 



設置するとをは… 

Q •水びかかるところには据え付けない。 
•湿気の多い場所-水気のある場所で 
使ラとさはアース(接地）•漏電遮断器 
を取り付ける。（販売店にご相談くだ 
さい） 

© •地震にそなえて転倒防止処置をする。 
(P.8 〜 9) 
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けがや事故など 
を防ぐために 


必^ ま意 





食品を収納するとをは • 


0 


•ビンを冷凍しない。 
(中の液体び凍ると膨 
張し、ガラスび割れて 
飛び散ります） 



お使いのとをは… 



参本体や庫内に水をかけない。 

•背面のカノ（一は絶対開けない。 

•分解や修理、改造は絶対にしない。 
♦本体の冷却回路（本機背面）を 
傷付けない。 

•製氷皿上部の機械部に手を入れない。 
•製氷停止にせずに、製氷皿を外さない。 

© •こげくさいとさは、プラグを抜く。 
•コン□のガスび漏れたら換気する。 
•冷却回路（本機背面）を傷付けたら、 
換気して販売店に相談する。 

Q 参引火しやすいちのを入れない。 

♦薬品や学術試料を入れない。 

♦脱臭器などの電気製品を入れない。 
•可燃性スプレーを近くで使用しない。 

© •庫内好を交換するときは、 

電源プラグを抜く。 

•庫内丹は指定のちのを使ラ。 


© • リサイクルや保管時の幼児開じ込み 
び懸念される場合はドアパッキング 
をはずす。 

^_ J 


•棚より前に出さない。 

•ドア棚の底まで入らな 
いちのは入れない。 

•冷凍中の食品や容器 
(特に金属製)、氷をめ 
れた手で触らない。 

参におったり、変色した 
食品は食べない。腐敗 
により、病気の原因に 
なることびあります。 




0 


ドアを開け H めするとまは… 

•他の人びさわっているとさは開けない。 
•引さ出し上面を持って閉めない。 

参下の引さ出しで足を挟まない。 


0 


お手入れのとをは… 


参金属レールを 
こすらない。 
•冷蔵庫底面に 
手や足を 
入れない。 




あ動-運搬のとをは 


•傷つさやすい床の 
上では保護用の布 
などを敷く。 
•運搬用取っ手を 
持って運ぶ。 



0 


•橫積み輸送はしない。 














































準備ずる 


準備する 



イ 設置ずる 〇 冷蔵届を 

I 公 固定ずる 


次のような場所に 
置いてください 

•熱気*直射日光の 
当たらない場所 
•湿気び少な<、 

風通しの良い場所 
•しっかり安定し、 
水平なところ 
•電源プラグび掃除 
しやすい場所 


①前面グリルを外す。 



善の裏に手をかけて、引く 

②調節脚を回して、脚を床面 
まで降ろして固定する。 
(左ち2力所） 




の開閉時にコッコッという 
音びすることびあります。 
しっかり安定した水平なと 
ころに固定してください。 
(性能面の問題はありません) 


3 怨ンセント 



( AC 100 V . 

1己 A じ(上を 
使用する） 


•設置後すぐに 
電源プラグを 
: si しこんでち 
大丈夫です。 

参電源投入時は、 
冷蔵庫の周囲や 
表面び熱<なる 
ことびあります。 



争わし電源プラグを 
抜いたとさは、 

7分1；(上待ってから 
差し込んでください。 
( P .26) 
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^ r 保销.巧富由セット」® 库巧在 


>「保鮮•抗菌カセツト」の 
効果で、果物や野菜の 
鮮度を長持ちさせます。 


yiiM 化 丐已 ^^ 

驟在或 f 山 

— 


リ 


参庫内び冷えるまで 
約4時間〜24時間程 
かかることびあります。 
•製氷は庫内び十分冷えて 
から始まります。 

•ドアを何度も開閉してい 
ると冷えにくくなります。 


6 離を 

入れる 


参氷をつ<るとさ 
( P . SO ) 


一 


※抗菌効果の確認を行っています。 
試験機関：（財）日本食品分析センター 
試験ち法：滴下法 

抗菌ち法：基材への抗菌成分の浸漬 
対象場所：野菜室のケース内 




野菜室 


ri ミ,"り忙 mm 

— 一—-- 



食品-水を入れる 



準備する 
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まず、ご確認を！ 



上にちのを置いて 
いませんか？ 


上部コンプレッサー 
(圧縮機）の放熱で、 
熱くなることびあり 
ます。 


I 


コンプレツヴー 


□次のよラな場所に置いて， 
いませんか？ 


参熱気-直射日光の 
当たる場所 
(冷却力び低下し、 

電気びムダになる） 

•湿気び多く、風通し 
の悪い場尸斤 
(サビの発生） 

•不安定で傾いたところ^じゅうたん、 
たたみ、塩化ビニール製の床材には、 

下に板を敷いてください（熱による変色) 
•電源プラグび掃除しに < い場所 
(ほこりびたまり、発乂の原因に） 


□ 放熱スペースは巧いて 
いますか？ 

i 上 •背面は壁に 

5日 mm つけられます。 


^ 左ち - 
5 mm 仪上 


仪上 


□ 湿気のをい、 7 K 気のある 
場所ではアースや漏電 
湿断器をつけていますか？ 

調理場や±間など、どラしても 
湿気-水分の多い場所に置くとさは 
^必ずァースゃ漏電遮断器の取り付けを 
販売店へご相談ください。 



(振動音びする 
とさは離す） 


□ n 呆鮮•抗菌カセット J の 
シールをはびしていますか？ 


果物や野菜の鮮度を 
長持ちさせる効果は、 
シールを はがして 
から発揮されます。 



□ 地震で倒れない工夫は 
あ0ますか？ 


お知らせとお願い 



裏面のシールは、はびをないで 
<だをい 


冷えび悪くなる原 
因になります。 
ちしはびしたとさ 
は、布製ガムて一 
プを四角く切って 
はってください。 


シ 

I - 

ル 


[： 




n 


唐内ををやすとをにドアを 
開 H した0しないで < だをい 


十分に冷えるまでは 
あま0ドアを開閉し 
ないで < ださい。 

(暖かい空気び流れ込み、 
冷えにくくなる） 








: 


1 

1 

止 



をえるまでお待ちくだをい 

製氷などは庫内び冷えてから始まります。 


□ を蔵唐やドアび傾いていませんか？ 

傾いているときは、 



前面グリル 


①前面グリルを外す。 

③調節脚を回して、片側ずつ 
高さを調節し、平行に戻す。 

③前面グリルをはめる。 

•それでち傾さび直らないとさは 
「調整板」（別売)をお使いください。 


© 


まず、ご確認を！ 
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使いこなしのコツ 0巧をどこに入れる？) 


冷蔵室 


チルド室 


製氷室 




欄4ル&: 


( 野菜室^ 


冷凍室 


二つ 


20 ぺジ 19 ぺジ 18 


17 


，、ージ 


10 


~ v _ 




約 


約 


rc 

〇で 


>用途に応じて 
切り換えでさます。 
(P.17) 


( チルド） 
(光八ーソヤル J 
C 熟成冷凍） 

V /で凍 ) 


約 


約 


-2% 


約 


-WC 


ぺージ 


約 


約 


こ蹤 


※溫嵐ま「中」設定時、使用条件により多少変動します。 


凍らない 


CC 

がす 

約 約 


CC 

〇 〇 

53 

約 約 


。へ 

6 — 

'一— 



r 野菜-果物」 

高めの湿度で、 
野菜や果物を 
みずみずし< 
新鮮に保つ。 


がの*^ 您夕 



を蔵 


r すぐ使うもの」 

曰常的に使う 
ストック食材や 
飲料、すぐ使う 
食品の一時保存に。 



義 






チルド 


「凍らせたくない」 

傷みやすいび 
凍ると変質する 
乳製品など。 










光八ーシャル 


r 傷みやすいちの」 

傷みやすい生鮮食品を、 
凍りにくくし、おいし 
さ長持ちァ S ノ酸 
アップ。 



麵 みみを 


熟ぶ；令凍 




r つけ込み肉•魚」 

みそづけ-かすづけの 
肉や魚を、冷凍しなびら 
熟成させる。 


※光パーシャル&切換室を切り換え時のみ 




「保存するなら…」 

冷凍食品や乾物の 
保存に。 


雖廊 *1 急 曾 


※光パーシャル&切換室を冷凍に切り換え時は一] 6で〜一] 8で、 
ホームフ U —ジングした食品の保存に 


使いこなしの n ツ 
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使いこなしのコツ r どのく5い保存でをる？ 



5 b 1 Ob 30 b 60 b 

野菜 

(ラップなし） 

ほうれん 草^^^ 
(下獻 Vp 

約 5 日 

チンゲン菜 ^ 
(下献 
約 7 日 

卜 7 卜 
(上段） 

約]日曰 














冷蔵 

錢 '易 謂 





チルド 

篇通鱗く 

0 ^ 生さけ 

一^ 約 4 日 

• 牛•豚巧 

約 3 〜 5 

I ; 

曰 一 

同じ魚でも ••• 

今夜の •明曰の 

お刺身は 切り身は 

チ J レドへ一►光パーシャル’ 

へ 

光 

J ミ/ ャ J レ 

ミンチ \滅 
約 4 曰 

He 

ナ 

3 

牛•豚肉 
約 7 曰 



/ \ ィ 1/1^ 


曲 


熟成 

冷凍 


ニソナ 

約2週間 


潑 ^ 


生たけ•牛•豚肉 
約を週間 



ひとつずつ 
しっかり密封 



パン 


麵\>譜 各ち 



•保存期間は、保をする前の鮮度やフ U —ジング方法、冷蔵庫の使用状態によって異なります。 
(上表は、周囲温度3日むで各部屋を「中」に設定し、ドアの開閉なしのとさ） 



密閉容器での保巧びおずずめでず！ 



•切つたかんきつ類 -ネギ類や臭いの強いもの 

(ープラスチックび白く変色します）（一周囲にニオイ移りします） 


食品例 

時間の目安 

サンドイッチ 

約3時間 

刺身 

約6時間 

サラダ 

約6時間 

だしまさ卵 

約9時間 


チルド室は、ラップなし保 
をでも、上表の時間内はお 
いしく食べられます。 

(当社官能評価） 
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省エネのコツ 



省エネの基本 

お気を 
節約しよラ! 



つめ込まない 

冷気の通り道び . 

さびれてしま llsiUD 
うことで、ムダ E さ"^ 
になる電気は ^||||| 

約己〜1日％!- 

食品の間にすさ間をつくり 
ましよつ。 


ドアの開け H めは 
最小脚こ 

片側のドアに 
あまり使わない 
調味料などを 
集めるだけで、 

冷気の逃げ道を 
防ぐことびでさ 
ます。 




を気の巧出□を 
ふをびない 

冷気び行さ渡ら 
ないと、庫内び 
冷えにくくなる 
ばかりか、庫内 
を冷やそうと、 （吹出 □) 

より電気を使います。 


熱いものは 
をましてか6 

庫内の温度を 
上げるだけで 
なく、他の食品 
の鮮度にわ影響 
を与えます。 



ホコ U をとつて 
吸気をぶ<する 

効率よく冷 
やすために、 

年に一度は 

お手入れを 。 I 
( P .22) ! 


誤 



入れな < ていいちのは、 

■冷暗所で十分！ ■ 

カツトしていない玉ねざや 
じゃびいも、ごぼラなどは、 

(夏場を除いて）入れる 
必要はありません。 


入れない 

食べる直前に冷やすだけ！ 


ザ 



カツトしていない南国系の 
フルーツは、冷やし過ざると、 
色び変わったり、ビタミン 
び減ったりすることわ。 


使いこなしの n ツ 


3 
一— 










































































































tjpl :， こ。 


iTiai I 


急いで 
氷がほしい 
とを 

速氷 



おいしさを 
キープずる 
とさ 

パワー冷凍 


♦各ボタン近くのランプび 
点灯しているとさは、機能 
び働いています。 

♦中止*終了させたいとさは、 
再度ボタンを押して、ラン 
プ消灯を確認してください。 


CmuE > it ) 

• 「速氷」と「急凍」は 
同時に使えません。 


余ったごはんや食材など、常温のものを冷凍するときに、 
約一4日むの冷気^で一気に凍らせ、おいしさを保ちます。 

アルミトレイの上に食品を置く 


2 



アルミトレイ 


急凍 



•最長2時間半後に自動で 
終了。 


•ランプび点滅した時は、霜取りなどをしています。 

終了後、自動的に「急凍」を開始します。 
※送風機通過冷気温度周囲温度20で扉開閉なし。 

製氷のスピードを上げ、最速8日分で氷をつくります。 

-水- 

速氷 


田 


•約6時間後に自動で終了。 



•ランプび点滅した時は、霜取りなどをしています。 
終了後、自動的に「速氷」を開始します。 

冷凍室内を通常より低い温度で冷やします。 


パワー冷凍 


•解除するときは、 
わう一度押す。 



使いこなず 


便利機能 


■夜間やお出かけのとさに 

ドアの開閉び少ない間は、 
パワーを落として約]日％ 
節電します。 



■氷をつくらないときやお手入れのときに 

■yHsmi 


製氷皿を取り外しての 
お手入れ前には、 
製氷を止める。 

(3 秒押し） 

-ブヴーび鳴っているとさは製氷室のドアを 
開けないでください。（水びこぼれます。） 


■製氷を再開する前に、お手入れするときに 


(3 秒押し） 


長期間使っていなかった 
とさなど、給水パイプや 
製氷皿を取り外さずに、 

水を流してお手入れします。 
( P .25) 


ふだんは「中」のままでお使いください。 
冷え具合を変えたいときは、調節できます。 


温度調節 

弱 中 強- 


-チルド パ-シャル熟成冷凍を凍 

弱中強 




3秒押し 


•各室のボタンを押して調整でさます。 



冷蔵 

光パーシャル 

、 A 、ホ 

/nM 

中 

約3〜5む 

約一]〜- 2む 

約一18〜一20で 

弱 

約2〜3む高め 

約1〜2む高め 

約2〜3む高め 

強 

約2〜3む低め 

約1〜2む低め 

約2〜3む低め 


(周囲温度3日で、食品を入れずにドアを閉め、安定したとさの 
目安です。周囲温度、食品の収納状態、ドアの開閉など使用状 
態によって温度は異なる場合びあります。） 


電 


冷凍室 


製氷水洗し、 


製氷停止 


切換室 


冷蔵室 


お知らせ 


温度を 

調節 

したいとを 


ホー ム 
フリー 
ジング 
するとさ 

急凍 


甚口電ずる 
とを 



屬- 


.ぶ夕 r 


堂 


L 為 占 


み ド 




をる 
かめき 
製止と 
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使いこなず 〇を蔵室•チルド室 j 


G 光パーシャル&切換室) 




冷蔵室 

「フリーセット 棚」は、たためまず 


- 回転仕切体 

(手前に開いた場合は、戻す) 
-フ U —セット棚 
「 トレイに枚） 



■前半分だけ、奥に重ねる 




■全て、重ねて奥に立てる 


-持ち上げて奥に重ねると、 - 2枚重ねて奥に立てると、 

背の高いわのわ立てて入ります。 かさばるものち入ります。 


「トレイ」の高さ位置（上か52段目のみ）は、変え5れまず 



■ ドアが十分に開かないときは… 

一①の前にフ U —セツト棚を 
S 枚重ねて、奥に立てておく。 
^トレイを回転させて取り出す。 



「ドア棚」の高さ位置（左ち上段のみ）は、変え5れまず 


①片手で固定し、底から軽く ③好みの位置に 

たたきなびら上げていく。 差し換える。 




厂 庫内灯にコ) 



ドア 棚」 
にコ） 

ボトル棚^ 

操作 パネル-! 


Q 


卵ケース （1 日コ入り) 


L ドア棚 
にコ） 

-ボ トル棚 



^ 光パーシャル&切換室 ^ 


ケース内の卵立ては 
裏返せます。 

ル物ケース 



•食材によっては部分的に凍る 
ことびあります。食品の位置 
をかえるか、冷蔵室の温度設 
定を「弱」にしてください。 




光パーシャル&切換室 


■がパーシャルな6 
アミノ酸アップ！ 



♦食品の種類、鮮度、食品の入れ方によって 
効果び変わる場合びあります。 

また微凍結することわあります。 

食品の位置をかえるか、温度設定を「弱」 
にしてください。 

(性能上問題はありません。） 

•青色 LED はチルド•光パーシャル時に点打。 


温度を切り換えるとき 


必要に応じて、光パーシャルをチルド、 
熟成冷凍、冷凍に切り換えられます。 

——チルドノトシャル熟成冷凍を凍^ 

■ 口 ■ 

弱中強 

-- 


■冷凍食品をまとめ買いしたとき 
「冷凍」（約-16〜-18で ） CS 

•冷凍に切り換えても、アイスクリーム 
は溶けやすく保をには向きません。 

■魚 や 肉のみそづけを つくった とさ 
「熟成冷凍」（約一10で） 

-魚や肉のみそづけ、かすづけを、 

冷凍しなびら熟成します。 

•チルドや光パーシャルの詳しい説明は ( P . 1 0) 

( お知らせ） 

♦温度はすぐには変わりません。「冷凍」に 
したとさは、]日分じ(上たってから、食品 
を入れてください。 

♦温度設定を切り換えるとさは、その温度 
に適した食材の入れ換えを確実に行って 
ください。 
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使いこなず ^野菜室） 




保鮮•抗菌カセット 

野菜や果物の成熟を 
促進してを化を早める 
エチレンガスの発生を 
抑えます。 


!9 罵々 


小物野菜ケース 



«---% 


野菜室本体ケース 


野菜や飲料も立てて 
収納できます！ 



トマトやピー7ンは 
ル物野菜ケースに、 
葉野菜は 
乾燥しにくい 
野菜室本体ケースが 
おすすめ！ 


野菜室 


■ボトルヴポーターは、取り外せます 

①真上にまっすぐ抜く。 ③一番奥に差し込んでおく。 




C ぉ願ぃ j 

•湿度び高いため、水滴びつくことびあります。 

水や水滴びたまったら、而さ取ってください。 
•カットされた野菜や、保存期間び長いとさなど、 
ラップび必要な場合わあります。 

参「保鮮*お菌^カセット」は… 

-交換の必要はありません。 

•水につけたり、洗ったりしないでください。 
(変質のおそれ） 

-直接においをかびないで<ださい。 

(刺激臭びします） 

《抗菌効果の確認を行っています。 

試験機関：（財）日本食品分析センター 
試験ち法：滴下法 

抗菌方法：基材への抗菌成分の浸養 
対象場所：野菜室のケース内 
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角凍室 




食品収納上限ライン 

この線を越えて 
入れると、冷えび 
悪くなる、霜び付く 
などの原因に。 






ま :禪原 . 


冷凍室上段ケース 



。リ■■ド, 


冷凍室 


■ r 急凍」で、ホームフリージングできます 


①食品を上段のアル S ②冷蔵室ドアの 

トレイ上にのせる 「急凍」ボタン押す 



• アルミトレイの熱伝導効果で、食品を一気に凍らせ、 
おいしさを逃さず保存します。 




冷凍室本体ケース 

おいしい冷ず3力条は… 

1.薄 < 小さ < 素早 < 凍結！ 
2.丰ッチリ密封！ 

3.再凍結しない！ 



■ r パワー冷凍」で、低温を保っておいしく 
保存でさます 

①冷蔵室ドアの 

「パワー冷凍」ボタン押す 

-冷凍室内全体を 
低温で冷やすので、 
おいしさを保存 
でさます。 



-「急凍」「パワー冷凍」設定では通常より多く 
電力を消費します。 


J 














































































































































































使いこなず r 製氷室） 



約2時間で 
化びでをる! 


ただし、こんなとさは 
製氷時間が長くなります 

•初めてお使いのとさ。 

(庫内び十分冷えてから 
製氷び始まるため、 

S 4 時間じ(上かかることも） 

参ドアの開閉び多いとさ。 

•多量の食品を一度に入れたとさ。 
•冬場など周囲温度び低いとさ。 
•停電などびあったとさ。 

•製氷皿をお手入れしたとさ。 （ P .2 己) 


貯氷ケース 


防音マット 

ァィス シャベル （取り外さないでくたさい) 
(ケース手前にあります） 


占^? 


A 


氷をつくる 


-4 給水タンクを 
I 取り出す 


〇 水を入れる 

し (水道水びおすすめです) 


〇 給水タンクをセット 

〇 する （製氷び始まる） 



「給水」線まで水びなくなって 
いたら、水を補給してください。 
(1 週間に]度は、入れ替える） 



‘水道水は浄水フィルターでカル 
キ臭を抑えます。 



-「タンクセット位置」線の奥 
まで、しっかり押し込む。 
(確実にセツトされていないと 
給水でさない） 


V 



お知らせ 


給水タンク 



■急いで氷をつくりたいとき「速氷」 

(給水タンクの水を確認し） 

①冷蔵室ドアの「速氷」ボタン押す 



-最速、約8日分で氷びでさます。 

(6 時間後に自動で通常に戻る） 

-「急凍」と同時には使えません。 
-「速氷」設定では通常より多く 
電力を消費します。 


•氷びいっぱいになると、自動的に製氷を停止します。 
次のような状態では正しく検知でさません。 




アイスシャベルび中にあり、 
検氷レバーに当たる。 


氷び山積みになり、 
検氷レバーに当たる。 


-検氷レバー 
(当たると 
製氷を 
停止する） 


♦取り外して、水洗いでさます。 （ P .24) 



給水タンク 
給水パイプ 
製氷皿 


•お手入れ時や、長期間氷びいらないときは、 
製氷を止めることびできます。 （ P .14) 


お願い 


•貯氷ケースに直接水を入れて、氷を作らないでください。 

(貯氷ケースび割れるおそれ） 

参水道水での製氷をおすすめします。 

•タンクの水は]週間に]度は入れ換えてください。 


これらの水は…こまめに 
給水タンクを洗^' 
( P .24) 



ミネラルウォーター ミき水器の水 


井戸水 



• S ネラル成分の多い水で作った氷を水に入れると、白い浮遊物 
(ミネラル成分）びでることびありますび、害はありません。 





ジュース類 


スポーツ 炭酸飲料 
ド U ンク 


•巧 


お湯 


• 故障や変形、 
氷びつながる 
などの原因に。 


使いこなす 


•製氷室には、食品などを入れないでください。 
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お手入れのコツ 


お手入れずる 


庫内（取り外して、洗う） 


汚れたら 
ずぐ！ 

庫内の巧れは、冷気で 
固まる前にさっと拭いて 
しまいましょう。特に食用油 
はプラスチックのひび割れを、 

巧橘系の果汁は変色を招さます。 
落ちにくいとさは台所用洗剤 
(中性）を薄めて使い、 

水おさで仕上げを。 


めるま湯で 
水拭を ■ 


2 



かせるをのは 
時々•一 


取り外して 
水洗い！ 


給水タンクは週]回。 

トレイや卵ケース、ドア棚 
なども 3 ヶ月に]回を目安に 
取り外して丸洗いしましょう。 



お知らせ 


「保鮮*抗菌カセット」は、 
洗えません！ 


ム^^ 


3 


年1回は見え 
ないところを。 


ほこ0を 
吸い取る! 


ほこりびたまると 
電気のムダ使いになります。 

コンセントにたまったほこりや 
冷蔵庫下の前面グ U J レを外して、 
吸い込み□のほこりを 
取りのぞさましょう。 



お願い 


•次のわのは、使わないでください。（表面を傷めます） 

V 瞧 ァ鱗」ま性 . 

sD 夕 i 置 A 

台所用洗剤 みびさ粉、ベンジン、シンナー、たわし 

(ープラスチックび割れる！）粉せっけん アルコール、 

酸、石油 


操作パネル、冷蔵室ドアボタンは 
渠 b た、い布て:、口、。/3、さ - 


ドア表面は 

湿らせた柔らかい布で 


がいか 


j かみ 


ドア棚 







下か5突を上げる 

片手でしっかりと固定し、わラー方の手で底から軽く 

たたさなびら、上げていさます。 
(固めに固定してあります） 



大さなわのは左ち交互に、少し 
づつ上げていく。 


トレイ-フリーセット棚 


奥の引つかかりを外して、弓 I く 




•の 


熱湯 






前面グリル 



ななめ上に引き抜く 

-戻すとさは逆の手順で 
「パチッ」と音びするまで 
強くはめ込む。 



(トレイの左ち奥） （フ U —セツト棚の左ち奥） 

•突起を上に引さ抜く。 •前半分を奥に重ね、ななめ上に引さ上げる C 


人 (製氷室、光パーシャル&切換室、野菜室、冷凍室） 


上に持ち上げる 

ドアをいっぱいに引さ出しておさ、持ち上げる。 



ごミ主意 


お願い 


外しにくいときは、手前 
を上げ、ななめ上に。 


•野菜室の「保鮮 • 

巧;菌^カセット」は 
水洗いでさません。 
(取り外しておく） 


X 



•引さ出しレールやレールの接触面には、潤滑剤び塗られているので、 
おき取らないでください。（潤滑剤は、食品衛生法に合致しています） 



お手入れの n ツ/お手入れする 
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お手入れずる Ca 動製氷機) 


パッ丰ング 


ケースの 


ケース 



給水タンク 
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水で軽く洗い流して 
<ださい。 



製氷皿はこすらない 
(離氷しない故障の原因） 


ffi いおめや、長期 Hik をつ<6なかつたとをは 
r 製か水洗い J を 

給水タンクから水を流して、給水経路や製氷皿を取り外さずに水洗い 
できます。また、製氷途中の水や氷を出し切りたいときにも便利です。 


2 

3 


製氷室の氷を 
取り除さ 
貯氷ケースを 
ちどす 

給水タンクに 
新しい水を 
入れる 


r 製氷水洗い」 
ボタンを押す 
(ブザーが鳴る 
まで3秒間） 


ブザーが止まったら 

貯氷ケースの 
氷-水を捨て 
貯氷ケースを 
ちどす 


ご注意 



3秒押し 

I 除細お拥1 

3秒押し 


水洗い後の水び 
貯氷ケースに 
流れ込むため。 
(あふれます） 


水洗いび始まる。 

(ブヴーび鳴り、ランプ点滅） 
約2分後に自動で終了し、 
製氷を再開する。 

(ブヴーび停止、ランプ消灯） 




捨ててから戻すとさは、 
水をされいに而さ取って 
反します。 


>ブヴーび鳴っているとさは、製氷室のドアを開けないでください。 
(水び庫内にこぼれます） 


■取り外し、水洗い 


まず製氷を 
止める 

I 隆班 ™ la 

3秒押し 


製氷皿 (製氷室内） 




■取り付け 


①「製氷停止」ボタン押す。③緑のレノ く一を上に押し、 
(ブヴーび鳴るまで） 製氷皿を弓 I さ出す。 


m 

①カチッと止まるまで 
押し込む。 


製氷び 
、再開される 


■ 陛班™! ■ 

3秒押し 


③「製氷停山ボタンを押し、 
ランプの消灯を確認する。 
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こんなとをは•- 


こんなとさは I こラしてください 



/ N 

• ドアの開閉を減らし、新たな食品の保存をさけてください。 

(「急凍」「速氷」「パワー冷凍」や「製氷停止」「節電」は中止される） 

V_ y 



• 7 分上待ってから、差し込んでください。 

(すぐに差し込むとコンプレッサーに無理びかかり、故障などの原因に） 

V _ J 


庫内なび 
切れた 


冷蔵庫を 
長期間 
使わない 


•庫内灯（別売品：品番 CNR 39-己2日24日日）を交換してください。 



① 電源プラグを抜く ③庫内灯カバー 

② トレイを外す。 （ P .23) を外す。 



下のツメ （2 ケ所）を 
外し手前に引く 


④庫内灯を 
交換する。 





•庫内のわのを全て出し、 

清掃してください。 

N 

①電源プラグ 

③庫内-製氷機を 

③2〜3日間ドアを開けて 

を抜く。 

V 

清掃する。 

( P . 22〜2己） 

乾燥させておく。 

J 



自動製氷機を 
長期間 
使わない 

^再び使うときは 

① 「製氷停止」ボタン 
を押す （3 秒間） 

② 給水タンクに 
水を入れ 

③ 「製氷水洗い」で 
清掃する （ P .25) 



•製氷中の残った水や氷を抜いてから、製氷を止め、清掃します。 


①給水タンクの ③「製氷水洗い」 ③「製氷停止」 

水を捨てる。 ボタンを押す。 （3 秒間）ボタンを押す。 （3 秒間) 




_ J 

1 画画 t 

3 秒押し 


_ 1 

■Bgflsaia 

3 秒押し 




liim 



liim 



3 秒押し 


3 秒押し 


約2分後、水や氷び 
貯氷ケースに落ちる。 


④貯氷ケースにたまつ 
た氷*水を捨てる。 


弓 I つ越しずる、 
移動•運搬ずる 



•庫内のわのや、製氷中の水や氷を抜いてから、2人1^(上で移動させます。 



① 食品を出し、給水タンクの水を捨てる。 

② 「製氷水洗い」ボタンを3秒間押す。 （ P .25) 

③ 前面グ U ルを外し、調節脚を上げる。 

④ 転倒防止器具を外す。 

⑥電源プラグを抜く。 

⑥ 排水□の下にタオルを敷さ、水受け用の 
高さ 2 cmii (下の容器（吿のフタなど）を 
上に置く。 

⑦ 後方に欄ブ、背面下部の排水□から水を抜く。 （高さ下の容器) 



ノ 
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こんなとさは 


こラしてください 


•この冷蔵庫の冷凍室の性能は EEE 司 （フォースター）です。光パーシャル&切換室を冷凍に設定したとさの' I': 
能は(ツースター）です。日本工業規格 (JIS C 9607)に定められた下記の方法で試験したとさの 
冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温度）によって表示しています。 

試験方法 

① 冷蔵室内温度び日む(下とならない範囲で最も低い温度になるよう調節する。 

② 冷蔵庫の据え付け場所の温度は、]日〜3日むの範囲を基準とする。 

③ 冷凍室定格内容積1日 OL 当り 4.5 kgl ^ (上の食品を、24時間内 
に一] 8むじ(下に凍結でさる冷凍室をフォースター室とする。 

冷凍食品の保存期間 

食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などによって 
異なります。ち表は一応の目安です。 

•冷蔵室、冷凍室の温度設定を「弱」「中」「強」より細かい、9段階で設定でさます。（冷凍室の場合で説明します) 
①「冷凍室」ボタンで「弱」にする。 

③「冷凍室」ボタンを押す。 （1 日秒間） 

③「冷凍室」ボタンを押して設定する。 

^戻すとさは再び①③③をする。（「お知らせ」表示中は解除してから行ってください。） 



冷蔵室•製氷室•冷凍室の 

ドアび開いていまず！ 

同時に「お知らせ」は 


it 10 


( U と]日び交互に表示） 


] 分後 

ピーピー 

3分後 

ピーピ ー 
ヒ ヒ 

己分後 

ピーピ-の連続音 


表示部 



温度調節 
弱 中 強- 


^ 記号 
項目 

•:•***】 

フオースター 

ツースター 

冷凍負荷温度 
(食品温度） 

-1 8° Cl；rF 

-12でじ(下 

冷凍食品の 
保存期間の目安 

約3力月 

約]力月 


•冷蔵庫用温度計をお使いください。ご購入の際は 
お買い上げの販売店にご相談ください。 

水分を多く含む食品は比熱び大さく、温度変化しにくいため、一般の 
温度計では庫内の食品温度を正確に測定でさません。冷蔵庫中段の 
トレイの中央に約]日日 ml の水を入れた容器を置さ、感温部を水中に 
3時間程度浸して測定すると、食品温度におい温度び得られます。 

V_/ 




店頭表示用の 
デモモードに 
なっています。 

(冷却運転停止中） 


異常が発生して 
います。 


① 冷蔵室-冷凍室*製氷室ドアを開ける。 

② 冷蔵室ドアの「パワー冷凍」ボタンを 
] 日秒間押し続ける。（表示び消える） 

③ 冷蔵室-冷凍室-製氷室ドアを閉める。 


•一時的な接触不良のとさは、次の操作で解決 
することびあります。 

①操作パネルの「冷蔵室」ボタンを 
己秒間押し続ける。（表示び消える） 

すぐにまた表示び出たとさには、 
お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 



冷蔵室 


お知らせ 


こんな音や表示び出たら一 


庫内温度を 
計0たい 


こんなときは…/こんな音や表示が出たら 


を 
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化びにお 5 ! 




を蔵唐の上び熱い！ 

•機械部び放熱しています。 
( P .8) 

表面び熱い！ 

•湿気の多い夏場などは、 
特に、本体に露びついた 
りしないように、表面の 
温度を上げています。 


全 < をえない！ 

参操作パネルのお知らせに 
「 I I と表术されて 
口〇 いませんか？ 
( P .27) 

参使い始めは、冷えるまで 
4〜24時間じ(上かかる 
ことびあります。 

参電源プラグび抜けたり 
ブレーカーび 落ちていま 
せんか？ 

k, _ J 


参週]回お手入れしていま 
すか？ （ P . S 4) 

•洗剤やベンジン、漂白剤 
などで、洗っていません 
か？ 

•浄水フィルターびちくな 
っていませんか？ （ P .24) 

•他の部屋にニオイの強い 
ちのを入れていませんか？ 

_ J 


故障かな？ 

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるとさは 
すぐにお買い上げの販売店へお知らせください。 


化びでをない、 
化び少ない！ 

参使い始めは庫内び冷えて 
から製氷するため、時間 
びかかります。 （24 時間 
じ(上かかることわ） 

参正しくセツトされていま 
すか？ （ P . S 0、 S 4 〜 S 己） 



参「製氷停止」ランプび 
点灯していませんか？ 
( P .14) 

_ _ _ J 


こんなとさは 


ここを確認してください 


かの形が 
おかしい 


•突起びある 
参丸い、つなびる 

•ルさい 


^製氷皿の水路の部分び凍ったわのです。 

^長期間、貯氷したままになっていませんか？ 

(昇華現象で丸くなったりつなびったりします。） 

—給水タンクに水びなくなったとさに、ルさな氷びでさる 
ことびあります。 


氷が中まで 
凍5ない 


•冷凍室の温度設定び「弱」になっていませんか^ 
一「中」または「強」にしてください （ P .14) 




てま 

し。るて 

着すめつ〇 

付まをぼい 

びり布しさ 

V あい、だ 

才わわし< 

I I とら浸て 

こここ^ 

内るや湯 

庫い t 
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こんなとさは 


ここを確認してください 


•しっかりした床に、びたつきびないよう設置しましたか？ （ P .6) 
•周囲におぼんなどび落ち、振動で音をたてていませんか？ 



•「ボコボコ」 ^冷却装置内を流れる冷媒(ガス)の音です。 

•「ジュッ」 ^運転中や停止中に霜取りするヒーターの音です。 

• 「ブーン」 ーファンの運転音です。 

•にトコト」「カチッ」^電気部品や冷媒(ガス)の調節バルブび動作 
するとさの音です。 

•「ピシッ」「パシッ」^品度変化により、部品びきしむ音です。 

•高くなったり低くなったりするのは、温度変化に合わせて高速運転するためです。 



•圧縮機は、ずっと回りっぱなしで正常です。 



•前面グ Uj レびほこりなどでめづまりしていませんか？ （ P .22) 
•温度調節び「弱」になっていませんか？一「中」にしてください （ P .14) 
•吹き出し□び食品などで而さびれていませんか？ （ P .13) 

•冷蔵庫に直射日光び当たっていたり、近くに発熱器具びありませんか？ 
( P .8) 

•周囲のすさ間は十分にあけてありますか？ （ P .8) 

•熱いわのを入れたり、ドアをひんぱんに開けたり、食品を詰めすざていま 
せんか？ 



•温度調節び「強」になっていませんか？一「中」にしてください （ P .14) 
•周囲温度び日む下ではありませんか？ 

^温度調節を「弱」にしてください （ P .14) 

•水分の多い食品を吹さ出し□の下や、チルド室に置いていませんか？ 

•光パーシャル&切換室の設定を間違えていませんか？ （ P .17) 



(冷凍室/冷蔵室） 

•湿度び高いとさ、ドアを長く開けたとさ、ひんぱんに開閉したとさに付く 
ことびあります。 

(野菜室） 

•野菜の乾燥を防ぐのに湿度を高くしているためです。 

(冷蔵庫の外側） 

参湿度び高いとさ、「急凍」や「パワー冷凍」を連続で使うと付くことがあ 
ります。 

^乾いた布で而いてください。 



•庫内に入った空気び急に冷やされて、圧力び一時的に庫外より低くなり、 
内側に引っぱられるような感覚になります。 

•ドアを強く閉めたり、床び不安定な場合に冷蔵庫び揺れて、コッコッ音び 
する場合びあります。板などを敷さ、冷蔵庫びびたつかないよラにしてく 
ださい。 （ P .6) 

<_ J 
















故障かな？ 
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保証とアフターサービス みくお読みください) 


修理•お取り扱い•お手入れなどのご相談は、まず、お買い上げの販売店にお申し付けください 


転居や贈答品などで 
お困りの場含は ••• 
•修理は、ヴービス会社•販売 
会社の「修理ご相談窓□」へ! 
• その他のお問い合わせは、 
「お客様ご相談センター」へ! 


保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名 
などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店から 
お受け取りください。 

よ<お読みのあと、保を 
してください。 


保証期間 

お買い上げ日か5本体1年間 

但し冷媒循環回路（圧縮 
機•凝縮器•冷却器•毛細 
管•配管）•冷却器用ファ 
ン•冷却器用フアンモー 
夕一は、日年間です。 


補修用性能部品 
の保有期間 

当社は、この冷蔵庫の補修 
用性能部品を、製造打ち切 
り後9年保有しています。 
注)補修用性能部品とは、そ 
の製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 


修理を依頼されるとき 


28 〜 29 ページの表に従ってご確認のあと、直らないとさはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡 
ください。なお、 食品の補償など、製品修理 m 外の責はご容赦ください。 

修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代*出張料などで構成されています。 

技術料は 診断 • 故障個所の修理および部品交換 • 調整-修理完了 
時の点検などの作業にかかる費用です。 

部品げは 修理に使用した部品および補助材料代です。 

出張料は お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣 
する場合の費用です D 


保証期間中は 

保証書の規定に従って、出張修理をさせて 
いたださます。 

保証期間を過ぎているときは 

修理すれば使用できる製品については、ご要 
望により修理させていたださます。 

ち記修理料金の仕組みをご参照のラえご相談 
<ださい。 


ご連絡いただきたい内容 

品 名 

冷凍冷威庫 

品番 

NR - F 500 T * NR - F 450 T 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


ご相談窓口における個人情報のお取り扱い 


松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認 
などのために利用し、その記録を残すことびあります。 

また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第兰者に提供しません。 
ご相談窓□へお知らせいただいた個人情報に関するお問合せは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


修理に関するご相談 ] 

I 使いかた-お買い物などのご相談 

ナショナルパナソニック修理ご相談窓 □ 

ナショナルパナソニックお客様ご相談センター 

SS 0570 -087-087 

•お客様びおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓 □ 
につなびります。呼出音の前に NTT より通話料金の目安 
をお知らせします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接 
おかけ < ださい。 

•最寄りの修理ご相談窓□は、次ページをご覧ください。 

36曰曰/受付9時〜20時 

電話斯ル函 0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX 斯ル 01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 
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ナショナルパナソニック 


修理 


を温 Si 田 0570 - 087-087 


• お客様びおかけになつた場所から最寄りの修理ご相談窓□につなびります。 
呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 


ネし 幌 札幌市厚別区厚別南 
2 T 目] 7-7 

巧 (011)894-1251 

旭川旭川市2条通 16 T 目 
1166 

巧 (0166)22-3011 


帯広 帯広市西19条南 1 T 目 
7-1 1 

巧 (0155)33-8477 

函館函館市西ち便日89番地241 
(函館流通卸センター内） 

巧 (0138)48-6631 


東北地 


青森 青森市第二問屋町 
3-7-10 

巧 (017)739-971 2 

秋田 秋田市東通り 2 T 目 1-7 

巧 (050)5519-6348 

岩手盛岡市羽場13地割3日-3 

巧 (019)639-51 20 


宮城仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山形山形市平清水 1 T 目 
1-7 已 

_ 巧 (023)641-81 00 

福島 福島県安達郡本宮町 
字南ノ内6已 

巧 (0243)34-1 301 


首都 


れ5木 宇都宫市御幸町 194-2 日 

巧 (028)689-2555 

群馬 前橋市箱田町32己-] 

S (027)254-2075 

茨城つくば市花畑 2 T 目8-] 

巧 (029)864-8756 

埼玉 欄 I 怖ホ堀 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千葉千葉市中央区星义喜巧172 

巧 (04 ぶ 208-6034 


東京 東京都世田谷区宮坂 
2 T 目 26-1 7 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝 1 T 目 4- 13 

巧 (055)222-51 71 

神奈川横お市港南区曰野己 T 目 
3-16 

巧 (045)847-9720 

新漏新漏市東明 1 T 目 8- 14 

巧 (025)286-01 71 


石 jll 石川県石川郡野々市町 
稲荷 3 T 目8日 

巧 (07 が 294-2683 

富山 富山市寺島1298 

_ 巧 (076)432-8705 

福井 福井市開発 4 T 目]] 2 

巧 (0776)54-5606 

長里す松本市大字值賀76日日-7 

巧 (0263)86-9209 

静岡静岡市駿巧区西島76己 

巧 (054 に 87-9000 


名ち屋 名ち屋市瑞穂区塩入町 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岐阜岐阜県本巣郡化ち町 
高屋太テ 2 T 目3日 

_ 巧 (058)323-6010 

局山 局山市花岡町 3 T 目82 

巧 (0577)33-061 3 

义居市森巧字化谷192日-3 

巧 (05 が 255-1 380 


滋賀守山市勝部 6 T 目2-] 

巧 (077)582-5021 

京者|5京都市伏見区竹田中川原巧 
71-4 

巧 (075)672-9636 

大阪大阪市化区本庄西 1 T 目 
1-7 

巧 (06)6359-6225 


奈良大和郡山市筒井町 
800き地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島499-] 

巧 (073)475-2984 

兵庫巧戸市中央区琴ノ緒町 
3 T 目 2-6 

巧 (07 が 272-6645 


鳥取鳥取市安長29已 -] 

巧 (0857)26-9695 

米子米テ市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0859)34-21 29 

ネ公江松江市平成巧182番地14 

巧 (0852)23-1 128 

出雲出雲市渡橋町416 

巧 (0853)21-31 33 

浜田ミ兵田市下府町 327-93 

巧 (0855)22-6629 


岡山岡山市田中] 38-]]日 

巧 (08 が 242-6236 

広島 広島市西区南観音 8 T 目 
13-20 

巧 (082 に 95-5011 

山 □ 山□県吉敷郡ル郡町 
下郷22日-] 

巧 (083)973-2720 


_ 

香 jll 高松市勃使町1日 2-2 

巧 (087)868-6388 

總島 徳島市沖ミ兵 2 T 目36 

巧 (088)624-0253 


高知高知市仲田町 2- 16 

巧 (088)834-31 42 

愛媛松山市±居田町7己日-2 

巧 (089)971 -3644 


福岡春曰市春曰公園3了目48 

巧 (092)593-9036 

佐賀佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町3日44 

巧 (0952)26-91 51 

長崎長崎市東町1949-] 

巧 (095)830-1 658 

大分大分市款原 4 T 目 8-3 己 

巧 (097)556-381 5 

宮崎宮崎市本郷化ち字草葉 
2099 -2 

巧 (0985)63-1 213 


貢 g 本熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 本渡市港町 18-1 ] 

巧 (0969)22-31 25 

鹿巧島 鹿児島市与次郎 1 T 目 
已 -33 

巧 (09 が 250-5657 

大島 名瀬市長ミ兵町 10-1 

巧 (0997)53-51 01 


沖縄浦添市城間 4 T 目23-]] 


巧 (098)877-1 207 


保証とアフタ I ヴ I ビス 


所在地、電話番号び変更になることびありまずので、あ 5 かじめご了承ください。 
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欄/別売品 


—— 

NR - F 500 T 

NR - F 450 T 

定格 
内容積 

全定格内容積 

495 L 

445 L 

冷蔵室 

(チルドルーム） 

238 L 
(23 L ) 

214 L 
(20 L ) 

野菜室 

1日日 U 72 L 〉 

92 L <66 L > 

製氷室 

巧 U 7 L 〉 

13 L <6 L > 

光パーシャル&切換室 

32 L 〈220 

28 L <20 L > 

/ち凍至 

110 L <79 L > 

98 L <67 L > 

外形寸法 

幅 

685 mm 

奥行 

683 mm 643 mm 

局さ 

1798 mm 

質量 

9 日 kg 

92 kg 

定格電圧 

1 日日 V 

定格周波数 

日日/目日 Hz 共用 

定格 

消費電力 

電動機 

11巳 W 

電熱装置 

213 W 

消費 
電力量 

「光ノてーシャル」を 
「冷蔵」にした場合 

180 kWh / 年 

170 kWh / 年 

「光ノ くーシャル」を 
「冷凍」にした場合 

ISOkWh / 年 

UOkWh / 年 


•< 〉は食品を収納するスペースの目安容積です。（定格内容積は、日本工業規格 
JISC 96日7に基づさ、食品収納と冷気循環のスペースを含んでいます） 

•消費電力量は、周囲環境、扉の開閉頻度、食品の温度や量、使い方によって変化し 
ます。（日本工業規格 JIS C 9801に基づき測定された、年間当たりの量です） 
•本製品は日本国内の家庭用で、国外での使用や業務用には適しません。 


消費電力量について 


消費電力量は従来、日本工業規格 JIS C 
96日7の消費電力量試験旧法）により、測 
定•表示してきましたび、1999年3月か 
ら JIS C 98日]の消費電力量試験による 
表示となりました。消費電力量は、季節に 
よって変化することから表示を「1力月当 
たり」から「年間当たり」の値にしています。 
目安としてご覧ください。 

《 ] 光パーシャル&切換室を「冷凍」（ツー 
スター)で測定した場合の値です。 


♦消費電力量測定基準 「 J に C 98 日1」 


種類 

冷凍;令威庫 
「フオースター」機種 

庫内温度 

冷凍室 
一] 8む1；(下 

冷蔵室 
己でじ(下 

扉開閉回数 

8回/日 

2己回/日 

周お; 皿 も 

2已む 

周囲湿度 

70 + 5% 

消費電力量 

年間消費電力 ( kWh / 年） 

の表示 

W 2 5 X 36 日日/年 


W 吕5:周囲温度2己。じでの]曰当たりの 
消費電力量 ( kWh / 日） 


別売品 


《2 




給水タンク用 
ミき水フィルター ( P .24) 
• CNR MJ -1 07220 
♦42 日円(税抜4日日円） 


冷蔵庫 

転倒防止ベルト ( P .9) 
• AD-NRQ 巨 L 09 
♦1，995円(税抜1，9日日円) 


調整板 

プレートセット ( P .9) 
• CNR 79-338120 
♦1 ，日加円(税抜1，日日日円) 


冷蔵庫ク U —ナー 
されいの近道 ( P .22) 
• CNR 77-348670 
♦998 円(税抜9加円） 


Pawa^ewse 

※含松下グループの 
ショッピングサイト 
「パナセンス」でち 
お買い求めいただ 
けます。 

http :// www . sense . 

panasonic . co . jp / 


(2 日日日年9月現在) 


愛情点検 

長年ご使用の冷蔵庫の点検を/ 

の 


こんな症状は 
ありませんか 

•電源コード、プラグび異常に熱い。 

•電源コードに深いキズや変形びある。 
•焦げ < さいニオイびする。 

参冷蔵庫床面にいつち水びたまっている。 
•ビ U ビ U と電気を感じる。 

•その他の異常や故障びある。 

[> 

これらの症状の時は、使用を 
中止し、故障や事故の防止の 
ため必ず販売店に点検をご相 
談ください。 


便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ曰 

年月日 

品 番 

NR - F 500 T - NR - F 450 T 

販売店名 

巧 （ ) - 


廃棄時にご注意 
願います/ 


家電リサイクル法では、お客様びご使用済みの冷蔵庫をリヴイクルされる場合は、収集•運搬料金、再商品化等 
料金をお支払いいたださ、対象商品を販売店や市町村に適正に弓 I さ渡すことび求められています。 


松下電器産業株式会社 
松下冷機株式会社冷蔵庫事業部 

干 525-8555 滋賀県草津市野路東二 T 目3番 1-2 号 
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